DART AEROSPACE LTD 


Work Order: || 
AS AAA 


Description: CASE SEAL REPLACEMENT TOOL Part Number: | RBE350A93-3717-00-01 
O a 


age 1 of 1 


Inspection Dwg: RBE350A93-3717-00 Rev: B 


| 


INSPECTION SHEET 
ios Tolerance RENA Tereno Comments 
Dimension Dimension Inspection 

Ø4.134 | +0005 | | | | | 
2x 80.277 | +0005 | | o | | 
B.C. Ø2.915 | +0005 | | | | | 
Ø0.0800 THRU | +⁄-0.005 J | | | | 
g1969 | +r008_ | | | | |] 
2x0.08x 45% |  +/-0.010x0.058 | | | | y y yåăy o 
0.865 | +*ro008_ | | | | 


+/-0.010 
+/-0.010 x 0.05" 


1.18 
2 x 0.10 x 45° 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 


(If necessary) 
d 
19.02.28 | New Issue č o > oo Uü MAd. 


H:\FORMS\Quality Assurance\approved QA\lnspection Sheet revB 


